The Commonwealth of Massachusetts 
Department of State Police 

305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 

617-983-6622 

DEVALL. PATRICK 
GOVEftNOH 

TIMOTHY P. MURRAY 

UEUTENANT GOVERNOR 

MARYEUZABETH HEFFERNAN 

SECRETARY 

COLONEL MARIAN J. MCGOVERN 
SUPERINTENDENT 



07 / 09/12 


Daniel Hourihan 

Assistant District Attorney, Bristol County 
Mr. Hourihan, 

Enclosed is the information you requested. Included are copies of the following. 

1. Drug Analysis Laboratory Receipts. 

2. Control Cards with analytical results for sample 

3. Analysis sheets with chemist’s hand notations and test results. 

4. GC/MS analytical data for sample 

If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 



Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6632 


Excellence In Service Through Quality Policing 


Folk OIG PRR 065296 





PLEASE PRINT CLEAI^Y OR TYPE ALL INFORl^iATION 


Boston Drug Laboratory 
Tel (617) 983-6622 
Fax (617) 983-6625 


The Commonwealth of Miassachusetts 

ExeciKive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 

State Laboraioiy Institute Amherst Drug Laboratory 

Tef (413) 545-2601 
Fax (413) 545-2608 


Boston Hours 

8 : 00 - 11:00 

2:00-4:00 


DRUG RECEIPT 


Amherst Hours 

9:00-12:00 

1:00-3:00 


City or Department: Nevv Bedford 


Police Reference No.: 



Name and Rank of Submittiiag Officer: Pet Kelly A Almeida 


Defendant{s) Name (last, first, initial): 



_ 07-30-1 0 _ 1 0-2543-AR ___ 

To be completed by Submitter To be completed by Lab Personnel 

Description of Items Submitted Gross Weight Lab Number 






PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFORT^ATION 


Boston Drug Laboratory 
Tel (617) 983-6622 
Fax (617) 983-6625 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
State Laboratory Institute 


Amherst Drug Laboratory 
Tel (413) 545-2601 
Fax (413) 545-2608 


Boston Hours 

8:00 -11:00 DRUG RECEIPT 

2:00-4:00 


Amherst Hours 

9:00-12:00 

1:00-3:00 


City or Department: New Bedford 


Police Reference No. 



Name and Rank of Submitting Officer: Pet Kelly A Almeida 


Defemdant(s) Name (last, first, initial): 



07-30-10 10-2543-AR 

To be completed by Submitter To be completed by Lab Personnel 

Description of Items Submitted Gross Weight Lab Number 


5-PB Subs (10-2471-PR) 


1-PB bro Powder (10-2472-PR) 



Received by: 



Date: 



Folk DIG PRR 065298 
























SAMPLE n 


ANALYST 












PRELIMINARY TEST RESULTS 



date OS-on-tp 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS __ 

MS 

OPERATOR _ 

DATE 

Revised 7/2005 

Folk OIG PRR 065301 








DRUG POWDER ANALYSIS FORM 












DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



No. of samples tested: 


AGENCY ^ g f C ANALYST 

Evidence Wt 




PHYSICAL DESCRIPTION: 


o<?9 



cNoltnV 




s "V S 


Gross wt <5 ): %s 

Gross Wt ( ^):_ 

Pkg. Wt:___ 

Net Wt: 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

<; Thiocyanate (—) -v 

2 Marquis 
2, Froehde's 

3 Mecke's_^ 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS CcD c Ci-X/f o 
DATE o ol' I O 


Microcrystalline Tests 
Gold 

^ Chloride _ 

5 TLTA ( ~)^ 

OTHER TESTS 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS ___ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE 


Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 065303 








DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE 

No. of samples tested; 


AGENCY rL ANALYST^ 

Evidence Wt 




PHYSICAL DESCRIPTION: 

.s. V n t v N 





. 


Gross Wt ( ): oOoUta _ 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt:_ 

NetWt: 

-- o . e\ \ x.\U 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( V) 
Marquis -L- 

Froehde's_ ^ 

Mecke's ^ 


MicrocrvstalUne T ests 
Gold 

Chloride_ 

_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS 

date Qi~ n-iD 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS __ 

MS 

OPERATOR _ 

DATE 


Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 065304 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name r 
Operator ; 
Date Acquired r 
Sample Name i 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\03-2010\System7\09_08_10\742424.D 

DJR 

8 Sep 2010 15:17 

BLANK 

1 

DRUGS . M 
RTE 



Abundance TIC: 742424.D\dala.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


742424,D Mon Jul 09 15:10:21 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 065305 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name : 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


Data File; 

F:\Q3-2 010\System7\09__08_10\742425 .D 
DJR 

8 Sep 2010 15:29 

HEROIN STD 

25 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance 

800000j 
600000 
400000 
200000 

OVy-n—r-]- V < i , ; p i . > t i i } t t i t | i i i j r'frrT -Y T* > t M ■ * ’~P < ^ > f * ^ * ‘ " n ^ ^ 

Tlme-:> 2,00 2.60 100 3.50 4.00 _ 4,60 5,00 .5,6g__.6,00 6.50_ 7_,0g_. 7-60 8.00 8.50 9.00.9,60 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.465 

1329218 

100.00 

100.00 


TIC: 742426,D\data.ms 
6.465 


742425.D 


Mon Jul 09 15:10:25 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 065306 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

F:\Q3-2010\System7\09_08_ 

,10\742425 .D 


Operator 

DJR 



Date Acquired 

8 Sep 2010 15:29 



Sample Name 

HEROIN STD 



Submitted by 




Vial Number 

25 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C;\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Dafcabase\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAStt 

Qual 


6,47 C:\Database\SLX,L 
HEROIN 


000561-27“3 


99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


0 


<3 


Average of 6.417 to 6.661 min,: 742425,D\data.ms (•*) 


327 


268 


81 


204 


69 


94 110 


146 


28 


r-T-n i ! r 


niif IM: 


' ' \ i i V Ti ' 'I' -T-f-yf 


162 


1 <1^1 

i J.l, H, I 

- r - r - r - r - r -T-T - j- rr 


‘ ■ M i rVr-p 


310 


284 


298 


369 


362 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300_ 320 340 360 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


4^5 


#1: HEROIN 


268 


327 


216 


81 


69 

,il 

U 'r p-i-n-j-r-r 


94 


115 


Ji 


146 




28 

Ik 


162 


181 

h h 




310 


284 


298 


369 


341 


■ I I I t ' V r i "n ' T" 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


742425.D Mon Jul 09 15:10:26 2012 Page 2 


Folk OIG PRR 065307 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09__08__10\742437.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 8 Sep 2010 18:01 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : ASD 

Vial Number ; 1 

AcquisitionMeth; DRUGS.M 

Integrator : RTF 


Abundance TIC: 742437.D\data.ms 



Tlme--> 2.00 2.50 3,00 3.50 4.00 4,50 5.00 6.50.6,00 6.50 7,00 7,60 8.00 8.60. 9.00 9.50 


Ret, Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS*** 


742437.D Mon Jul 09 15:10:44 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 065308 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F :\Q3 - 2 010\System7\09__08__10\742438 . D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 8 Sep 2010 18:13 

Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 38 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 




Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2,748 257942 18.17 25.44 
3,060 148021 10.43 14,60 
6.465 1013811 71.41 100,00 


742438,D Mon Jul 09 15:10:48 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 065309 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\03_ 
DJR 

8 Sep 2010 18:13 


ASD 
38 

DRUGS.M 
RTE 


08_10\742438,D 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI.L 
C;\Database\NIST05a,L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 


Minimum Quality; 80 
Minimum Quality: 80 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 

2.75 

C:\Database\NIST05a.L 





Acetamide, 

N"(4"hydroxyphenyl)“ 

000103-90-2 

97 



Acetamide, 

N"(4-hydroxyphenyl)- 

000103-90-2 

95 



Acetamide, 

N"(4"hydroxyphenyl)“ 

000103-90-2 

94 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


43 


rr-i'TTllTT 


Average of 2.700 to 2,832 min.: 742438.DVdata.ms (-) 

169 


80 


53 

,||..58 63,68 7,3 

t-T'T'T-Tp'TTT~]'~t-i~ HjT TnyrT'rrrTr't1' 


85 90 


101 

TTJTTT-rfTt 


117 122 129 135 


151 


T ■'TTyTTTT I 44 t r j' 3 "V 


35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110115 120126130135140145150155 

Abundance 


80 

60 

40 

20 

0 


#23866: Acetamide, N-(4'hydfoxyphenyl)- 

109 


43 


80 


38 


53 


m/Z""> 






63 68 74 

!-ri f ri'l i’i !'r ’•r-i-rTTTjT 


l-i-r 


90 


151 


120 135 

irp-mxuirn 


’T' 


35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110115120 125130135140145160165 


742438.D Mon Jul 09 15:10:49 2012 Page 2 


Folk OIG PRR 065310 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3"2010\System7\09__08_10\742438 ,D 
DJR 

8 Sep 2010 18:13 


38 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: 




RT 


C:\Database\SLI,L 
C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Library/ID 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# 


Qual 


3.06 C:\Database\NIST05a.L 
Sorbitol 
Sorbitol 
Glucitol 


000050-70-4 80 
000050-70-4 72 
026566-34-7 72 


Average of 2.906 to 3.071 mm.: 742438.D\data.ms (- 
7i3 


61 


43 


103 


\ I 



65 

13: 

1 

i I 


i Mi 

I I I , ^ \i 


""I" "I. 

Li 





147 


159 


' n 


177 


193 207 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

Abundance 

61 

80' 

60 

40 

20 


rp 


#44766: Sorbitol 


73 


43 


31 


0 


19 




5^ 


103 


85 




133 


115 


146154 


rp-TT-vp 


r| f I I 1 I I 


rjT 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


742438 .D 


Mon Jul 09 15:10:50 2012 


Page 


Folk OIG PRR 065311 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2 010\System7\09__08_10\7424 3 8.D 
DJR 

8 Sep 2010 18:13 


38 

DRUGS.M 
RTS 


Search Libraries; 


C:\Database\SLI,L 
C;\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


6.46 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 


99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/ 2 -> 


4.3 


Average of 6.423 to 6.656 min.: 742438.D\data.ms (-) 


327 


268 


81 


204 


59 : 


94 


146 


28 


162 


181 


:| ■ \\ [I || I 

rt Mi. ^ “T:: tr 

|W~ r -7 ) I t t i r II ] ' i i i j i i Vry " < ' r | vr t i j H j t > r H < t i i | Vi r 


226. 


238 253 ! 


310 


284 


298 


369 


341 354 i/ 

! I j t )' I 1 j I i J r ] I'Tn 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 

80 
, 60j 
40 

20 


#1; HEROIN 


43 


268 


327 


215 


81 

I 


59 


115 


146 


I 

I ^ 


28 

i 1174 

h !| 1 ^97 

i 

I I ill Ml. 

i- t 1 1 1 I '1 V 

r-fh 


•T~T~T~T~T~T‘T"rTT"r"F"'1' 1 1 

r/l 


2(28240253 [ 


310 


284 


, 298 

"T ~T~T*T~T'T ' t rr 'T’V^ V 


369 


341 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320.340 360 


742438.D Mon Jul 09 15:10:50 2012 Page 4 


Folk OIG PRR 065312 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09 08 10\742439.D 
DJR 

8 Sep 2010 18:26 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC: 742439.D\data.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


742439.D Mon Jul 09 15:11:07 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 065313 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2 010\System7\0 9__08__10\74 2440 .D 
DJR 

8 Sep 2010 18:39 


ASD 

40 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 


TiC: 742440.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3,198 
3.335 
6.460 


530120 

170076 

212937 


58.06 
18.63 
23,32 


100.00 
32.08 
40,17 


742440.D 


Mon Jul 09 15:11:11 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 065314 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 

F:\Q3-2010\System7\09 08 

_10\742440.D 

Operator 

DJR 


Date Acquired 

8 Sep 2010 18:39 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

40 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAStt Qual 

1 3.20 C 

:\Database\NIST05a.L 
Sorbitol 

000050-70-4 90 


Glucitol 

026566-34-7 90 


Sorbitol 

000050-70-4 87 


Abundance 

80] 

60 

40 

20 

0 


rp 


43 


Average of 2.886 to 3.309 min,: 742440.D\data.ms (-) 
61 7^ 


103 






85 

11, i | 


117 


133 


I i j . ! I ^ 

1 } ■ I ' r t^tj-'T-T-r-r^-h ^ I I I : I I ' ] p | ■ r '^*rTT 


147 169 


r-p-n-ryi 


207 

■■fryrri 


m/z-> 10 20 30 40 50 60__ 70 80 90 100 110_J_20^^1^ 140 150 160 170 180 190 200 

Abundance #44766: Sorbitol 


70 


61 


80 

60 

40 

20^ 


43 


19 


31 




r|-T 


I T-T-T^r 


103 


85 

|94, 


133 


14, 


115 


146154 

-i-n“T-r-i- j 5-1 vr-j-r r-rr-f 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


742440,D Mon Jul 09 15:11:11 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 065315 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File*. 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q3-2 010\System7\09__08_10\742440 .D 
DJR 

18 : 39 


ASD 

40 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C;\Database\NIST05a.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\PMW_T0X2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

2 

3.34 

C:\Database\NIST05a.L 






lH"Purine"2,6-dione, 

3 , 7“dihydro-1, 

000058-08-2 

98 



1H~Purine-2,S-dione, 

3 7 7-dihydro-l, 

000058-08-2 

98 



lH-Purine-2i6-dione, 

3;7“dihydro-l7 

000058-08-2 

97 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0- 


42 


T" 




Average of 3,309 to 3.447 min,: 742440.D\data.ms {-) 


109 


67 


82 


1$4 




94 


ttfi"" y tt b p rrf‘( \ y II r 


' ■ » ^ '1 > i n 


136 165 

123 |,” 150 I 179 

rT-IH-pT-T-Trri-T-TjT-t^^-ryr.^ 


207 

'T-]-TH'^TyTTT‘T"p 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180.190.200 

104 


Abundance 


#53168: 1H-Purine-2,6*dione, 37’dihydro-h3,7-tfimethyl- 


80 

60 

40 

20l 


109 


55 67 


42 


I 15 28 

0'rrlri-rnip-r-r^4 


jljlj., ,..4 


82 




94 

n4^ 


122 
f - r - r -F- T - r t^t-T- 


136 


165 

. 150 I ,79 

r-Y-ri'yTT'T'i'j'f, 1 r'j'M-l ( j -I ) 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 


190 200 


742440.D 


Mon Jul 09 15:11:12 2012 


Page 3 


Folk OIG PRR 065316 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3“2010\System7\09_08_10\742440.D 
DJR 

8 Sep 2010 18:39 


ASD 
40 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI*L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a,L Minimum Quality: 80 

C : \Database\PMV7_TOX2 . L 

PR# RT Library/ID CAS# Qual 


6.46 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


87 


Abundance 




Average of 6.428 to 6.587 mm.: 742440.D\da!a.ms {-) 


801 
60 ’ 
40 

20 

0 

Abundance 

80 

60 

401 

20 

0 


327 


268 


81 


69 . 
jj 


94 


115 




'f 162 


216 


128 

hu 


I 


181 


310 


■I L, J, 238 252 

■^^■ YY - p -r^r T -y ' T-r rFl T V t-T yH f W - rTrr i V ] I ’ ' ' ‘ ' ^ ■[■■■tV rn-pf-T-T-T-jn 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


284 

lli. 


369 


#1; HEROIN 


4!3 


268 


327 


215 


81 


59 

.irii.i. 


94 


115 


... , . 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


146 


162 


28 




174 


197 


'!*i)!/'!, nl'lrl.!!'! 


?j28240253 


310 


284 


298 


369 


341 


-p 


742440.D 


Mon Jul 09 15:11:13 2012 


Page 4 


Folk OIG PRR 065317 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\09__08__10\742446 ,D 
DJR 

8 Sep 2010 19:54 

BLANK 


DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 742446.D\data,ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


742446.D 


Mon Jul 09 15:11:51 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 065318 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


F: \Q3“2010\System7\09__08__10\742447 .D 
DJR 

8 Sep 2010 20:07 

HEROIN STD 

47 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance 

800000 

600000 

400000 

aooooo 


0 •• r' -j-T-Ti—r~ r ~T~T~ T"r ~] "T ~T "f i " i'' T 'T~T " F-| "T ~T~T "rT~ i " T~T~T "pr ~T~T~T "^" 7 ” r~T "r |~T " r-T r p i nr‘T“y^--T-T~T~~ j ' " i " i~' rn" j "r ~ r ~ r ~ r ~T~T "r ~ r ~'3 " T~T "r ~'? "r ~'|'~ 7"r ~ r ~ r ' 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3.60 4.00 4,50 5.00 5. 50 6 .QQ 6.50 7.00 7.60 8.00 8.60 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.465 

1261082 

100,00 

100,00 


TIC: 742447.D\data.ms 
6.465 


742447.D 


Mon Jul 09 15:11:54 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 065319 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q3-2 010\System7\09_08_10\74 2447.D 
DJR 

8 Sep 2010 20:07 

HEROIN STD 

47 

DRUGS. M 
RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLl,L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 , L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.47 C;\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561™27-3 


99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


43 


Average of 6.428 to 6.645 min.: 742447,D\data.ms (-) 


327 


268 


81 


204 


59 


; i i 


94 

i il l; .ifi. lyJ . th lij 


146 


128 


162 




226 ^ 


310 


284 


369 


354 


rT ~ r ~ v ^T I I I > 1 1 j -j— r - ‘ p -;- Y -T " ;- ^f T* y rT"T K ‘j t f f i ^ t t j ■ ^ ^ t i ' r i‘i I 'j i i ( i | '< i i-rj r t i i ] ^ i > i 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 


4b 


#1: HEROIN 


m/z--> 


80 

60 
401 
20 ; 
O^T 


268 


327 


215 


ai 


59 

J 




94 


115 


146 . 


128 

\ki j[.l! 


62 


174 


197 






310 


284 


298 


359 


I 341 


40 60 80 100 120 140 160 180 200^20 240' ’ 260 ' 2^0 300 320 340 360 


742447,D Mon Jul 09 15:11:55 2012 Page 2 


Folk OIG PRR 065320 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

P:\Q3-2010\System7\09 08 10\742448.D 

Operator 

DJR 

Date Acquired 

8 Sep 2010 20:20 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 
Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 742448,D\data,ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


742448.D Mon Jul 09 15:12:15 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 065321 






Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data Filer 

F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742449.D 
DJR 

8 Sep 2010 20:32 

COCAINE STD 

49 

DRUGS , M 
RTE 


Abundance 

2000000 

1500000 

1000000 

500000| 


TiC: 742449.D\data,ms 


4. 


'28 


Time-> 2.00 2.50 3.00 3,50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7,00 7.50 8.00 8.50 9.00 


r-rpn 

9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.728 

2203157 

100.00 

100.00 


742449.D Mon Jul 09 15:12:19 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 065322 





Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 

File Name : 

F:\Q3“2010\System7\09 08 10\742449,D 

Operator : 

DJR 

Date Acquired : 

8 Sep 2010 20:32 

Sample Name : 

COCAINE STD 

Submitted by : 

Vial Number : 

49 

AcquisitionMeth: 

DRUGS * M 

Integrator : 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 4.73 C:\Database\SLI.L 


COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


42 


Abundance 

80 
60 i 
40 

20 

40 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


8:2 


Average of 4,696 to 4.892 min.: 742449.D\data.ms ( 


182 


,55 67 i 

ll i IlM 1 l Ul'. ' ':ll! 


94 




105 


60 


80 


42 


55 68 


94 




122 


135 




166 

•uH- 


198 


100 120 


140.160.180 . 

#29: COCAINH 


182 


208 222 


272 

242 259 [ 288 


-T- ^-r- 

200 


303 


.j|„ 


220 240 260 280 300 


105 


122 


135 


rri/z “ 


40 


60 


80 


T" 

100 120 


198 


214 


140 


160 ISO 


% I—I—I—I—I—j—I—I—I— 1 “ 

200 220 240 


244 259 


272 


303 


260 280 


300 


742449,D 


Mon Jul 09 15:12:19 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 065323 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q3-2010\System7\09 08 10\742450.D 

Operator 

DJR 

Date Acquired 

8 Sep 2010 20:45 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

ASD 

Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TiC: 742450.D\daJa.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS 


742450.D Mon Jul 09 15:12:24 2012 


Page l 


Folk OIG PRR 065324 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\09__08_10\742451 .D 
DJR 

8 Sep 2010 20:57 


ASD 
51 

DRUGS,M 
RTE 


Abmicfance 

I 

400000ol 

i 

3000000j 

20000001 


1000000 


0 


Tim8--> 


r^irt^VV S [ 1 I 

2.00 2.50 


3.00 3.60 


3.907 

1 

j 

■vvi^V-r-i 

4.00 


TfC; 742451.D\daia.ms 


4.739 


'T 


-JV. 




4.50 6.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.139 
2.356 
3.907 
4.739 


236563 

330875 

1154983 

6366599 


2.92 
4.09 
14.28 
78.71 


3.72 
5.20 
18.14 
100.00 


742451.D Mon Jul 09 15:12:27 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 065325 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


F: \Q2-2010\System7\09_08__10\742451 .D 
DJR 

8 Sep 2010 20:57 


51 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C :\Database\SLI, L 

C :\Database\NIST05a. L 
C:\Database\PMW_TOX2 .L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

o o 

00 00 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.14 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 96 
2,6-Dimethoxytoluene 005673-07-4 43 


Average of 2.075 to 2.255 min.: 742451 ,D\data.ms (-) 

1$2 


42 


Abundance 

80 

60 
40i 

20 

0 

m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 1.60 .170 180 .190 200 

Abundance #43743: Ecgonidine, methyl ester 

I 

80' 

. 60 
40l 
20 


1 82 

122 



,7 65 

94 
. 1 

106 


138 

166 

rhilhr rT##!- 







181 


207 


rp-r-i-r-f- 


122 


106 


0 I : I : I 1 I j i-r-I 1 ; ■ ! 1-5'I I |■■|^ r i i p p ^ ^ } 

m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


138 


E ; I 1 


181 


I 166 


742451.D Mon Jul 09 15:12:28 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 065326 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q3-2010\System7\09_08_10\742451.D 
DJR 

8 Sep 201 0 20:57 


ASD 
51 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 2.36 C:\Database\NIST05a*L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293""60~1 

98 

Ecgonine methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 


Abundance 

80 

60 


Average of 2.319 to 2.398 min.: 742451 .D\dala,ms (-) 
8^ 


98 


A0\ 42 

201 


0 


55 




68 


112 

105 I ^22. 


140 


< jjiiilil I J ) i j 1 ^ 148 


168 

155 i 182 


199 


207 


I'rTfr |^i“T ; •' i | i f f J J i j 

m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 

I 

80: 

60 

40 

20 


82 


#58369: Ecgonine methyl ester 


42 


55 


68 


ytn-ri i 

m/z-> 40 50 60 70 80 


96 


199 


112 


M- 


122 


140 


166 


168 




182 


■rrr]ri 


90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


742451.D Mon Jul 09 15:12:29 2012 


Page 3 


Folk OIG PRR 065327 



















Area Percent / Library Search Report 


In [formation from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09 08 10\742451.D 
DJR 

8 Sep 2010 20:57 



51 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a*L Minimum Quality: 80 

C; \Database\PMW__T0X2 , L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.91 C:\Database\NIST05a.L 

Imidazo [2,1-b] thiazole , 2,3,5,6--tet 014769-73“4 99 
Imidazo[2.1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73“4 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649"23"6 98 


Abundance 

\ 

60 

AO 

20 

0 

m/z™> 


Average of 3.870 to 4.103 min.: 742451.D\data.ms (-) 
148 


73 


204 


51 


63 


101 


89 


121 


11 til 


. 131 

•h i iiJ|' S [" ‘ r 


176 

[158^ J 187 


245 


281 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


#59447: Imjdazo(2,1-blthi3zoi8, 2,3,5^6-tetfahydro-6-phenyj-, (S)- 

148 204 


73 


51 


28 30 

.i.it. i-. 


63 


101 


89 


121 




158 .i 189 


176 


■■'1—p-j --pi' ‘T I ‘ 1 I' t'T (■' [ j [ I—r r I I' i ( '1 [—i I E i‘ I—i—I—rnr^ 

m/z-> 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


742451.D Mon Jul 09 15:12:29 2012 


Page 4 


Folk OIG PRR 065328 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3“2010\System7\09_ 
DJR 

_0 20:57 


08 10\742451.D 


ASD 

51 

DRUGS,M 
RTH 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a*L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 , L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4 4.74 C:\Database\SLI.L 


COCAINE 

000050-36--2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Aoundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40j 

i 

20i 


m/Z"'> 


8? 


Average of 4.691 to 4.892 mm.; 742451 .D\dala.ms (-) 
182 


94 


105 


42 


56 


68 




40 


60 


80 


82 

j 


42 


40 


55 68 


60 


94 


u.. 


80 


122 


100 


■"T 


105 


122 


140 


152 166 


198 


T 


208 228 


~r 


120_ 140 160 180 200 220 

#69: COCAINE 
1$2 


135 


152 166 

: ,t , 


198 


208 222 


272 

242 268 I 282 

■ 1—I—i' E—j—I—r 

240 260 280 


303 


300 


303 


272 


244 268 

""1 ■■}—r“i.r“i-T- 


100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


288 


300 


742451.D Mon Jul 09 15:12:30 2012 Page 5 


Folk OIG PRR 065329 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q3-2010\System7\0 9__0 8_10\74 24 52 .D 
DJR 

8 Sep 2010 21:10 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS -M 
RTS 


Abundance TfC: 742452.D^data.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


\ 


742452.D Mon Jul 09 15:12:42 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 065330 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742453.D 
DJR 

8 Sep 2010 21:23 


ASD 
53 

DRUGS .M 
RTE 


Abundance 


2500000 


2000000 


1500000 


.1000000 


500000 

3^907 

0 

1 

t 1 '1 ii ) 1 i 1 1 T i-i-rr-'i'T-iS-r- 


TIC: 742453.D\data.ms 


4-734 


--rA 


Tim8-> 2.00 2.50 3.00 3.60 4.00 4.50 5.00 5.50 


-T-T-T-rr-T-r j . . 

6.00 6.50 


7.00 7-50 8.00 8.50 


| r ~T " F~ 

9.00 9-60 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.139 
2.351 
3.907 
4.734 


162552 

191225 

405918 

3015941 


4 . 31 
5.06 
10.75 
79.88 


5.39 
6.34 
13.46 
100,00 


742453.D Mon Jul 09 15:12:46 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 065331 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


F: \Q3-2 010\System7\09__08__10\742453 .D 
DJR 

8 Sep 2010 21:23 



53 

DRUGS.M 
RTF 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a,L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2,L 



PKft 

RT Library/ID 

CASf} 

Qual 


2.14 C;\Database\NIST05a,L 

Scgonidine, methyl ester 127379“24“2 98 
2-Carbomethoxy“8-methyl-8-aEabicycl 043021-26-7 96 
3,5"Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 43 


Abuniance 

i 

80 i 
60 

40 

20 


Average of 2.102 to 2.234 min.: 742453.D\cfata.ms (- 

1$2 


42 


0^ 


82 


501 


7 68 

,7 106 

138 


VT-Tq44H"rT-r-r44YT-T-T-r-^ 

4Vr-ri-r4^r4"t-' 


166 






181 




207 


qi 




ny/z--> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 J70_ 180 190 2_q0 210 

Abundance 


#43743: Ecgonidine, mafhyi ester 

1$2 


80 

60 

A0\ 

20 

0 


mfz-> 


122 


106 

! 138 

166 

■p'-T-T'-ryv-'V-r-i-j r i i r 1 r j- i i‘jb^| i ri-t-" 

i ! ^ 



181 


T'l'i-I , rj , r-IT] V 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 


742453.D 


Mon Jul 09 15:12:47 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 065332 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3“2010\System7\09 
DJR 

8 Sen 2010 21:23 


ASD 

53 

DRUGS,M 
RTE 


08 10\742453,D 


Search Libraries; C:\Database\SLI,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 , L 


]?KU RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.35 C:\Database\NIST05a.L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60™! 

95 


Abundance 

80 
60 j 
40 ^ 
20 

0 

nn/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 ! 

i 

0- 

m/z--> 


Average of 2.324 to 2.398 min.: 742453.D\data.ms {-) 


42 


55 







42 




65 

I 


#56371: Ecgonme methyl ester 


96 




112 


J;. 1 \ 122 

44 “ 


140 


168 


1-pr-rTH-j- 


148 


155 


182 


199 


ri’i-t- l-rj-i TT 


y I ‘ rTT'T'T't'T'TTTTTTyi 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


742453.D Mon Jul 09 15:12r47 2012 


Page 3 


Folk OIG PRR 065333 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F : \Q3-'2010\System7\09_08_10\742453 . D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 8 Sep 2010 21:23 

Sample Name 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 53 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMVJ_TOX2 , L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3 3.91 C:\Database\NIST05a.L 


Imida:so [2, l“b] thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

014769-73-4 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2 / 3 / 

5,6"tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

014769-73-4 

98 



Atunc5ance #59449; lmidazo(2,1-b}thia2ole, 2,3,5,6-letrahydfO'6-phenyl-, (S)- 



742453,D Mon Jul 09 15:12:48 2012 Page 4 


Folk OIG PRR 065334 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742453,D 

Operator : DJR 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 53 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 
Integrator : RTB 


21:23 

ASD 


Seai'ch Libraries : C: \Database\SLI, L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK}f RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


4.73 C:\Database\SLI.L 
COCAINE 
COCAINE 
COCAINE 


000050-36-2 99 
OOOOBO-36-2 99 
000050-36-2 99 


Abundance 


m/z-> I 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


Abundance 



Average of 4.696 to 4.887 min.: 742463.D\data.nns {-) 
182 




198 


272 

208 223 242 260 j 282 


303 




#29: COCAINE 


182 


198 


135 166 II I 214 244 259 

..j —....y —j—^—I—I—I—I—r —5—1—1—!—j—;—I—T—r 


272 


j- 

nVz-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


303 

•r‘r'V"T- 

300 


742453.D Mon Jul 09 15:12:48 2012 


Page 5 


Folk OIG PRR 065335 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742454.D 
DJR 

8 Sep 2010 21:35 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS.M 
RTF 


Abundance TIC: 742454.D\data.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


742454,D Mon Jul 09 15:13:03 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 065336 






Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742455.D 

DJR 

>1:48 


ASD 

55 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance 



4000000 

3000000 



2000000 



1000000 


3.907 

0 

2.iaa56 

T-^-A-rVn-r-T-. r-r-^- 

I 

■TT-r-r-.-r-,iSn I- 


TIC: 742455.D\data.ms 


4.739 


-fin 


T 


n~ 


Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2,139 
2.356 
3.907 
4.739 


232855 

143030 

889175 

5506764 


3.44 
2.11 
13.13 
81.32 


4.23 
2.60 
16.15 
100,00 


742455.D Mon Jul 09 15:13:07 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 065337 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742455,D 

Operator : DJR 

Dcite Acquired 
Scimple Name 
Submitted by 
Vial Number : 55 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


^ SeP 2010 2 1:48 

ASD 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2,14 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2“Carbomethoxy-8-methy1- 8 -a zabieye1 043021-26"7 96 
2,6 “Dimethoxytoluene 005673’"07"4 47 


Abundance 

80 

60 

401 

20 

0 


42 


Average of 2.091 to 2.313 min.: 742455.D^data.ms (-) 
1$2 


82 


57 


68 




122 


94 


106 


138 


181 


166 


tTTTTT'rF'rrrni' 


207 


281 


TT Tyrrfr ]~ TT -T'' r yT T - r r- f■ r t 11 ]T"n r^Tr i'T : i i Trj i m f ! J 

m/z-^> 40 50 60 70 80 90 100110 120 130140150160170180190 200 210 220 230 240 250 260 270260 


Abundance 


80 


60 

40 

20 


#43743; Ecgonfdine, methyl ester 
1$2 


iai 


122 


106 




TTTTTTTTTTT1"T 


138 


166 


■rrTTTTTTTT-T'TT ri I'l'jTT T-f |’l VrTJT‘l'rf|-rTTt'|T WryTT iTTTTTT) iTTTjTTTTJTTTrjri F f 'j t ,-p-,-ipn-v|-|-7-5-|-rrrj"r'l''l'T“j'r!~ 

40 50 60 70 80 90 100110 120130140 150 160170 180100 200 210 220 230 240 250 260 270 280 


742455,D 


Mon Jul 09 15:13:08 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 065338 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_08^10\742455,D 
DJR 

8 Sep 2010 21:48 


55 

DRUGS.M 
RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L 


Minimum Quality: 80 



C;\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality 

: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 2.36 

C:\Database\NIST05a,L 




Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

97 


Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

97 


Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

96 

Abundance 

Average of 2,324 to 2.393 min.: 742465.D\dala.ms {’■) 




199 


^122 140 152 182 j- 

iTjlli j ^ n l i i ' l ' i tilt] rrrj rrnp i i TTTTrm- 


m/z-> 40 ab 60 70 80 90 100110 120 130 140150 160170 180 190200 2^220 23^^^^^^^ 


281 

■yi'iT'i j j ( i vp-| n } I I 


Abundance 

80 

60 

40 


#66371; Ecgonine methyl ester 


96 


42 


! 65 

i I I 


68 


112 

! 122 


155 


168 

T 182 ! 


inIz--> 


l^ri I tt j 'i t I I ' j l i t i I i'l'ilj-rrrrp 1^ ) t | I ' l t t 'jvrrrjirn |TtTT"h-rrvy f' 


40 60 60 7b 80 90 100 110 120 130 140 150 160170 1^ 190 200210220 230 2^50 260 270 280 


742455,D 


Mon Jul 09 15:13:09 2012 


Page 


Folk OIG PRR 065339 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMe t h 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742455.D 

DJR 

8 Sep 2010 21:48 


55 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.91 C:\Database\NIST05a.L 

Imidazo [2,1-b] thiazole; 2;3,5,6-tet 014769-“73“4 99 
Imidazo[2rl“b]thiazole, 2,3,5,6“tet 014769-73-4 98 
imidazo[2,l“b)thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 ^ 


80 

60 

40 

20 

0 


Average of 3.854 to 4.061 mm.: 742455.D\8ala.ms {-) 
148 


73 


101 


204 


121 


51 


89 


41| 






T 


176 

159 i 187 


246 


■■'r 


^59447; !midazof2,1-b)thraEoie, 2^3,5,6-telrahydro-6-ph8nyf, (S)- 

148 204 


73 


101 


28 39 I I . 

1 89 

! 

.15 Ini,III ill. ..j 

i| * 1 

inijii 


121 


131 


176 

158 189 


m/ 2 -> 


20 40 


60 


-r 


“T"' 


281 


m/z-> 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 

Abundance 


80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


742455.D Mon Jul 09 15:13:09 2012 


Page 4 


Folk OIG PRR 065340 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q3-2010\System7\09 08 10\742455-D 
DJR 

21:48 


ASD 
55 

DRUGS.M 
RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# RT 


Library/ID 


C:\Database\SLI.L 
COCAINE 
COCAINE 
COCAINE 


000050-36-2 99 
000050-36-2 99 
000050-36-2 99 


Abundance 


Average of 4.691 to 4.898 min.: 742465.D\data.ms (/ 
182 


108 f 162 166 

,1. .1,, I 


ni 1 J,fii JC lii jii ]i|. ,.i, 138 J, /I j 216 230 245 259 | 288 355 

U ^ ^ r r - f ^ , t ,-K , . t i - I . i ; . , - . i , ( > , . . ^ 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


Aoundance 


#59: COCAINE 




n 


8 

2 




94 



i 

42 

I ,55 68 


122 

08 152 166 

it. J, 135 ,i„ . j 

^-t-p-rT- rr-'-r-r-i-r-'T', , -vr - 

198 


272 

214 230 244 258 I 288 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


742455.D 


Mon Jul 09 15:13:10 2012 


Page 5 


Folk OIG_PRR_065341 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q3“2 010\Systern?\09__08_10\7424 56 .D 
DJR 

^^ 2010 2 2 : 01 

ASD 
56 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance 

4000000i 


4. 


TIC: 742456.0\dala.ms 
'39 


3000000] 

i 


2000000 

1000000 

0 

Time-> 


j 3.907 !| 

I 2-1^351 I I 

;■ i •? •:-|-r-r r-r--r-r-i-iV“”'"r i.i-T-^t-VT-prT'T! ] ! i i i j r r'TT"p i i t | i r t < j i 'v-fVX-i i i j ) i i ri | i i 

2.00 2.50 3.00 3-60 4.00 4.50 5.00 5.60 6.00 6.50 7.00 7.60 8.00 8.60 9.00 9.60 


Ret - Time Area Area % Ratio % 


2 - 133 
2 . 351 
3.907 
4.739 


206355 3.25 3.97 

131501 2.07 2.53 

823114 12.95 15,85 

5193180 81.73 100.00 


742456.D Mon Jul 09 15;13;14 2012 Page 1 


Folk_OIG_PRR_065342 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3“2010\System7\09_08_10\742456,D 
DJR 

8 Sep 2010 22:01 


56 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: 


PK# 


RT 


C:\Database\SLI,L 
C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW T0X2,L 


Library/ID 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# 


Qual 


2,13 C:\Database\NIST05a,L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy-8“methyl-8-azabicycl 043021-26-7 96 
2(IH)-Pyridinone, 4-hydroxy-6-methy 007135-82-2 40 


Abundance 

80 

60 

40 


Average of 2.080 to 2.239 min.: 742456.D\data.ms (-) 


152 


42 




82 


122 



1 57 

M, 51,,! 

65 


94 

106 

138 

. 131i. 1 

‘A 1 ‘ r-T-j-T-IViy-f] 1 i'f't 

166 

i ! 

■A—f' v' 



181 


mfz-> 


40 50 60 70 80 90 ICO 110 120 130 140 150 160 170 180 


Abundance 

j 

! 

80] 

I 

! 

j 

60] 
40 j 
20 | 
0 


#43743: Ecgonidine, methyl ester 


122 


106 


, , , , r-rr"r-,-|- r 

40 50 60 


■■'1'■ 
70 


80 


T-r-r-ry^ 

90 


100 


L|-yr-v.'l 


138 

i 


181 


166 


110 120 130 140 150 160 170 180 


742456,D 


Mon Jul 09 15:13:15 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 065343 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q3-2010\System7\09__08__10\742456 .D 
DJR 

8 Sep 2010 22:01 


ASD 
56 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI,L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
; 80 

PKlf 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2 2.35 C:\Database\NIST05a.L 


Ecgonine methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

96 


42 


Abuncance 

i 

I 

I 

801 
60; 

40j 

20 j 
o',, |i 

m/z-> 40 

Abundance 

j 


Average of 2,318 to 2.398 min.: 742456.D\data,ms (-) 
8^ 


96 


55 


68 


50 60 70 80 


6^ 


112 


'I I I I'i 4 'I i^r-1 !•’j- 1 


122 


140 


152 

rttbn-i 


t'T I I [ 

90 100 110 120 130 140 160 160 

#56369: Ecgonine methyl ester 


96 

I 


168 

I 

170 


182 


199 


207 


180 190 200 


60 


40 


20 


42 


68 








40 50 60 70 80 90 


199 


112 

! 122 


168 






I j ! 44 -T-pn 

100 110 120 130 140 150 160 


, 444 - 




140 

I 

I I 

■—!. 


165 


182 


170 


180 190 200 


742456.D ’ Mon Jul 09 15:13:16 2012 


Page 3 


Folk OIG PRR 065344 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742456.D 

Operator : DJR 

Date Acquired 2 : 01 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 56 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CASjf Qual 


3 3,91 C:\Database\NIST05a,L 

Imidazo [2, 1-b]thiazole, 2,3,5,6~tet 014769-73“4 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole; 2,3;5,6-tet 014769-73-4 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6~tet 006649-23-6 98 


AbundafVce Average of 3.865 to 4.162 min.: 742456,DVdata.ms {-) 

i 




742156,0 Mon Jul 09 15:13:16 2012 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_065345 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Ac quisitionMe t h 
Integrator 


F: \Q3-2 010\System7\0 9__0 8_10\74 24 56 ,D 
DJR 

8 Sep 2010 22:01 


ASD 
56 

DRUGS.M 
RTS 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C;\Database\NIST05a,L 
C:\Database\PMW TOX2*L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

4 

4.74 

C:\Database\SLI.L 





COCAINE 

000050-36-2 

99 



COCAINE 

000050-36-2 

99 



COCAINE 

000050™36™2 

99 


Abundance 


m/z-> 40 

Abundance 


rp/z--> 40 



Average of 4,696 to 4,892 min,: 742456.D\data,ms {-) 
1^2 


105 


122 


100 120 140 160 180 200 


162 166 


198 


303 


-fV 


208 222 


272 

242 258 I 283 


-j-r-r-rn-T-rn~r-rj--r-^^ 

220 240 260 280 300 


#59; COCAfNE 
1$2 


105 


100 


122 

j 135 

rJlr--:--.--,. j -i .tl-'T'-j- 




303 




120 140 160 180 


198 

200 220 


272 


244 258 


288 


240 260 280 300 


742456.D Mon Jul 09 15:13:17 2012 Page 5 


Folk OIG PRR 065346 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09 

DJR 

8 Sep 2010 22:13 


08 10\742457.D 


57 

DRUGS,M 

RTF 


TIC; 742457.0^813.(118 

4; 

^39 

3.907 

i 


1 

v rr . . 

V~r~T"T~T"r~r~r~T~T~T"r~r~T~T~T"r~T~‘r-T''T T i r“i™n r : r i ' ^ ' J l i f ^ i l > < « i" V" rT-r-f" 


Abundance 

4000000 


3000000 


2000000 


1000000 


Jme-> 


2.1M50 

O^Tn-Ar-tVj-vr 

2.00 2.50 


3.00 3.50 4.00 4.50 6.00 5.60 6.00 6.50 7,00 7.50 8.00 8.60 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.133 
2.350 
3.907 
4.739 


230423 

215165 

535302 

4974843 


3.87 4.63 

3.61 4.33 

8,99 10,76 

83.53 100,00 


742457.D Mon Jul 09 15:13:21 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 065347 








Ax^ea Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742457.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 22:13 

Sample ; 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 57 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a,L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2.L 


PKtt RT Library/ID 


CAS# Qual 


2*13 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379“24-2 98 
2“Carbomethoxy-8-methyl-8“azabicycl 043021-26"7 94 
3,5-Dimethox^q>henethylamine 003213-28-3 43 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 2,086 lo 2.250 mm.: 742457.D\data.ms (-) 
1$2 


42 


181 


rn/z--> 40 

7^bun dance 

80 
60 
40 

20 


82 122 

... ? » i y 106 l: ,j 'f 

Or /i I . , 1-1 1 I j'V r-lr' ;■ i r-T-- r -T--r-- r -T--r r I r yj-j i 'i i ,-y-r-r-n-|-r-T-r-r-p>' i j i | i-r'i r-j i i ^ i | ,-r-, 

60 ao 100 120 140 180 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


207 


281 


341 


/^43743: Ecgonidine, methyl ester 
1$2 


122 


106 


138 




181 


166 




i-r n—r-r-TT'T'' 


0 l-T"T'-i—r-r-1 T-TT-r-j1 "r I r i ) ^ | i -vt t p; i i i i i—nr r-7n—r-rT"]"" 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


74 2457 .D 


Mon Jul 09 15:13:22 2012 Page 2 


Folk_OIG_PRR_065348 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3--2010\System7\09_08_10\742457 ,D 
DJR 

^2 :13 


ASD 

57 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Databa^e\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2,L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.35 C:\Database\NIST05a.L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 


Abundance 

801 
60 i 

40 

20 

0 


8^ 


Average of 2.324 to 2.398 min.: 742457.D\data.ms {-) 


96 


42 

i 


55 

I 


112 


122 140 152 


168 


182 


199 




68 i 

h, ]■: ,l, J 

40 60 60 70 80 90 100110120 130140160160170180190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 


1 1 I' i ' i j ‘ i t > I [ M I fyrrtl ft f i 1 1 1 1 i I i b ‘ j ‘iTT-rf4^hTrpT( Jj r 11' 1 j T-F- rr p- rnTp - 1 i itt rvrj-i 


281 

-TtKTr 


I 


Abundance 

80 

60 

40 




#56370: Ecgonlne methyl ester 


96 


42 

20 I 

olrjhr 


55 


68 


i! 


mJz- 


r]T 



I'l' 


T^TTr-rf 


rf-m-rri-TTT-r-r^ 


40 50 60 70 80 90 100 110120 130140 150 160170 180190200210220 230 240250260270 280 


742457,D Mon Jul 09 15:13:23 2012 


Page 3 


Folk OIG PRR 065349 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742457.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 8 Sep 2010 22:13 

Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 



Search Libraries: 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NlST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2,L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

3 3.91 

C:\DatabaBe\NIST05a.L 





Imidazo[2,l~b]thiazole^ 

2,3,5/6-tet 

014769-73-4 

99 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5/6-tet 

006649-23-6 

98 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3/5,6“tet 

006649-23-6 

98 

Abundance 

Average of 3.875 to 4.066 min. 

742457.D\data.ms 

(-) 



148 


80 

60 

40 

20 

0 


73 


101 


51 


41! 


T 


II 


63 




89 




204 


121 


dnj-i Jh|4i?\, - r 


176 

I 158 I ,187 ,1 


246 


281 


^ —I —I—^ 


m/z-> 20 40 60 80 100 120 1.40 _i60_ J8p_ 240 260 280 

Abundance 


#59447; lmiciazo{2J-bjlhlazole, 2,3,5,6-letrahydro-6-phenyl-, (S)- 

148 204 


80 

6o; 

40 

20 


73 


101 




121 


28 39 1 i ^ 1 

; 89 

J lii 
1 1' 1' 1 


i 

p-*-} ' 

176 

ll 168 J 189 J 




m/z-> 


20 AO 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


742457 .D 


Mon Jul 09 15:13:23 2012 


Page 4 


Folk OIG PRR 065350 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742457.D 

DJR 

8 Sep 2010 22:13 


ASD 
57 

DRUGS.M 
RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4 4.74 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 
COCAINE 
COCAINE 


000050“36“2 99 
000050-36-2 99 
000050-36-2 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 4.696 to 4.887 min.: 742457.D\dala.ms (- 
8^2 182 


42 


,55 68 

ill,in ..t 


94 


105 


122 


135 


152 166 


198 


303 


272 

216 230 244 258 [ 288 


m/z-> 

Abundance 

j 

m 


i "j i—r i—' J—I '’y "t 1—* 1 ‘ j—a—rh— i —j—rS—i— e—— i— \ ——i—r“i— \ —— \ —i—i— \ —^—i—a—o—j—f—i—i—rn—s—i—i—r 

40 60 ab 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 

#59: COCAJNE 
182 

82 


60 


40l 


20 


42 

I ,55 68 

riflVi 


94 


105 


m/z-> 


■^22 

i 152 166 

.-h ■■-, gVr -- r- r -f - r - Vk --- r T l - 


303 


198 


272 


208 222 244 258 


"T 


288 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


742457.D 


Mon Jul 09 15:13:24 2012 


Page 5 


Folk OIG PRR 065351 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742458.D 
DJR 

8 Sep 2010 22:26 


58 

‘DRUGS . M 
RTE 


Abundance 

3000000] 


TiC: 742458.bldala.ms 


4.? 


33 


2000000 ] 

1000000 ] 


0 


■-rA-rVn-r- 


3.907 


i-lT-i'- 


rj- 




~r 


"P 


-p 


"TT'T'T’TTT” 


rime 2.00 2.50 3,00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.60 9.00 9.60 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2,133 
2.351 
3.907 
4.733 


215052 

128147 

498326 

3570542 


4.87 6.02 

2.90 3.59 

11.29 13.96 

80.93 100.00 


742458.D Mon Jul 09 15:13:28 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 065352 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\Systeml\09_ 

DJR 

8 Sep 2010 22:26 


08_10\742458 <D 



58 

DRUGS ,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.13 C;\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy“8‘-methyl-8-azabiGycl 043021“26“7 96 
2(IH)-Pyridinone, 4“hydroxy-6-methy 007135-82-2 47 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0^ 


Average of 2.086 to 2.239 min.: 742458.D\data.ms {-) 
1$2 


42 


82 


57 


68 


122 


94 


106 




138 


181 


166 

208 

t"i j i^'i r r 'j“T I r-T pT-T-r-VJ- 




341 


m/z-> 40 60 80 1O0 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320.340 

Abundance 


#43743: Ecgonfdine, methyl ester 


80 

60 

40 

20 

0^1 


m/z-> 


'I" 




?2 




181 

122 



106 

1 :, 

i 138 

i i i j 

166 



T 


■■'1. 


h < 1"“|—I— i[\ 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


742458.D Mon Jul 09 15:13:29 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 065353 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3“2010\System7\09_08_10\742458,D 

Operator : DJR 

Date Acquired ; 8 Sep 2010 22:26 

Sample Name 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 58 

AcquisitionMeth; DRUGS,M 

Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C : \Database \ PMW__TOX2 . L 

Minimum Quality 

: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAStt Qual 

2 

2.35 C:\Database\NIST05a,L 




Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

98 


Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

97 


Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

96 



Abundance #56369: Ecgonme methyl ester 



742458.D Mon Jul 09 15:13:30 2012 


Page 3 


Folk_OIG PRR 065354 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Acquiisi tionMeth 
Integrator 


F: \Q3“2 010\Systern?\09__08_10\7424 58 .D 
DJR 

8 Sep 2Q1Q 22:26 


ASD 
58 

DRUGS.M 
RTS 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

3 3.91 

C:\Database\NIST05a.L 





Imidazo[2,1-b]thiazole , 

2,3,5,6-tet 

014769“73"4 

99 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6~tet 

014769-73-4 

98 


Imidazo [2, 1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

A^juncance 

Average of 3.876 to 4.103 min. 

: 742458.D\cJata.ms (-) 



80 

60 

40 

20 

0 


1^8 


73 


51 


101 


89 


iji j . ■!-! I h ij-i 


121 


135 


204 


m/z-> 20 

Abundance 

801 

60 J 

40 

20 

0 

m/z-> 


40 60 80 


176 

161 J 191 


245 267 


341 


100 120 140 180 200 220 240 260 


#59447: lmidazo(2,1-b; 


Ithiazole, 2,3,5,64etrahydro-6-phenyt 


148 


73 


101 


260 300 
(S)- 


320 340 


204 


27 
i15 n 

51 

39! I , 

I:.;, lUjiJ 

89 

■i .1., 



Cl 

: 

■! !” ]■ rT—i 

20 

40 60 

80 100 120 

^ 1 

140 


121 


176 


i 160 


189 

I W I 


280 300 320 340 


742458 .D 


Mon Jul 09 15:13:30 2012 


Page 


Folk OIG PRR 065355 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\09_ 
DJR 

8 Sep 2010 22:26 


ASD 

58 

DRUGS.M 
RTE 


08 10 \ 74245 a,D 


Search Libraries: C:\Database\SLI, L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW T0X2,L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4 4.73 C:\Database\SLI.L 


COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


80 


60 

40i 

20 


42 


.55 


8^ 


67 


Average of 4.691 to 4.892 min,: 742458.D\data.ms (-) 
182 


94 


105 


122 

i 


138 


152 


166 


198 


303 


242 258 


272 


m/ 2 -> 


40 


60 


80 


100 120 140 160 


180 


. 209 222 

I j .... J.. -... J.... 

200 220 240 260 280 300 


I 289 i. 

f"v - y -- r -T " T "r"r -T " T " 


Abundance 

80 

60 


8p 


#29: COCAINE 


182 

i 


40 


94 

! 106 


20 

4 

2 





,55 68 



0 

V-'i' 


4l.,l,d 



m/z-> 40 60 80 100 


122 

I i35 152 166 

120 140 160 


198 

. 

180 200 220 


244 259 
240 260 


272 


303 

! 

-r-f-V , 

300 


742458 .D 


Mon Jul 09 15:13:31 2012 


Page 5 


Folk OIG PRR 065356 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\09_ 
DJR 

8 Sep 2010 22:39 


ASD 

59 

DRUGS.M 
RTE 


08 10\742459,D 


Abundance TIC: 742469.D\data.ms 



4 : 

^39 

4000000 



3000000 



2000000 

I 


1000000 

3,907 I 


I 



i 

2.m5i i 


0^ 

I j I'S' I r .-■-■vy-n 'ri'rr~r-i--IV-T~~r~r~rT-r 4 

f , , , , r,-T-r r-| ^ < 1 j I r-r-T-T-T--r i i p r . ^ j . . . ^ ^ ^ 


Tirne*-> 2,00 2.60 3,00 3.50 4.00 4.50 _ 5,00 5.50 6.00 6.50 7.00 7,60 8,00_ _8,60 9.00 9,60 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.133 
2 .351 
3.907 
4.739 


281522 

200414 

703341 

5496828 


4.21 5.12 

3.00 3.65 

10.53 12.80 

82.26 100,00 


742459.D 


Mon Jul 09 15:13:35 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 065357 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3“2010\System7\09 
DJR 

8 Sep 2010 22:39 


ASD 

59 

DRUGS.M 
RTE 


08 10\742459.D 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 2.13 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy-8-methyl^8“azabicycl 04 3021-26-7 .95 
2-Methyl-6-nitroaniline 000570-24-1 43 


Abunoance 

80 

60 

40 

20 


Average of 2.091 to 2.276 min.: 742459.D\ciafa.ms {- 
1$2 


42 

82 122 

K 

i ^68 

? |! If i 

: 166 


181 


207 


281 340 

n-'l- r-i'" T■■■:.1 ■ r ] r 'T*] i ' T" 1 T j' " “ T” r-'r-j—r t i ^ | ) 

40 60 .80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 

Aburidanco 


#43743: Ecgonidine, methyl ester 
152 


80 

60 

40j 

20 


122 


m/z-> 


OV'T-r 

40 


1 


106 

Jb.... 


138 

. 


181 


166 

I 

.... I.,. 




~r 






60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


742459.D Mon Jul 09 15:13:36 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 065358 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\09_08__10\742459 ,D 
DJR 

8 Sep 2010 22:39 


59 

DRUGS.M 
RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

o o 

00 00 

?K# RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2 2,35 

C:\Database\NIST05a.L 
Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

98 


Ecgonine methyl ester 

106293~60'-1 

98 


Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

96 

Abundance 

Average of 2.324 to 2.393 min.: 

: 742469.0\data.ms (-) 



¥ 


80 

60 

40] 42 

: i 

_ I ! 

20| I 

; I 


65 


68 


96 


112 


I 122 ■'‘>0 155 162 

. 


199 


0 ‘ ) r-} Vr 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 

80 i 
60 

40 

2o: 


82 


#56369: Ecgonlne methyl ester 
96 


42 


55 


68 

I 


199 


112 


168 


122 


140 


155 


182 


0i-■. JI 'li iijii 

m/z-> <l'0 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


j . i ■■■’■ i-i.- 


W-r 


742459 .D 


Mon Jul 09 15:13:37 2012 


Page 3 


Folk OIG PRR 065359 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sa!nple Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2 010\System7\09 08_10\742459.D 
DJR 

8 Sep 2010 22:39 


ASD 
59 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C;\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C;\Database\PMW_T0X2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

o o 

03 00 

PK}t 

RT Library/ID 

CAStt 

Qual 


3 3.91 C:\Database\NIST05a.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole/ 2;3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance 

80 j 
60 

40 

20 




0-T--T-| -I ■ 

20 


51 


40 


73 


Average of 3.870 to 4.103 min.: 742459.0\data.ms (-) 
148 


101 


89 


80 


121 


.1,33 


-r^i-pr-r 

100 


U60 

i ■ 


204 


176 
i .189 




245 


281 


341 


120 140 160 180 200 220 240 260280 300 320340 


Abundance 

sol 

60 

40i 

j 

20 { 


51 


07 39! ; 

Ur i i .! ! 

0i1.3 Jy , i ji- Jtl 


#59447: lmidazo[2,Fb; 


ithiazofe, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyK (S)- 


73 


i 89 

I 1 

,..l‘ I:! 


148 


101 

I 


204 


121 


m/z-> 


176 

136,.11 160 J 189 i'!i 

' i -p '-i 1 'I ■- r r- rr - 1" 1 (■ I k ■■'I'l ■ ' ''"T'n J i-i-i 'i-r- 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


-rp-ri-rT-]-T 

320 340 


742459.D 


Mon Jul 09 15;13:37 2012 


Page 4 


Folk_OIG_PRR 065360 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_ 
DJR 

8 Sep 2010 22;39 


59 

DRUGS.M 
RTE 


08 10\742459.D 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI,L 
C:\Database\NIST05a.L 
C;\Database\PMW T0X2,L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PW 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


!:\Database\SLI,L 



COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Atuadance 


80 


60 


40 


20i 


m/z-> 


40 


82 


Average of 4.696 to 4.892 min.: 742459.D\data.ms (-) 
182 


94 


105 


.55 03 
ii. ,il. 

h 

Ii , 


>2 

152 166 

.. ,1,.. J J 

7® 272 

1 209 222 246 260 | 289 

325 

0 60 80 100 120 140 160 18 

3 200 220 240 260 280 300 320 


Abundance 


80 


82 


^59: COCAINE 
1$2 


m/z-> 


60 


40 


20 


42 


40 


60 


68 


94 


105 


122 


135 


152 


166 

..,,. 1 .,. 


80 100 120 140 160 180 


303 

^272 
I 209 222 244 258 I, 288 | 

200 220 240 260 280 300 320 


[ 


742459,D Mon Jul 09 15:13:38 2012 Page 5 


Folk OIG PRR 065361 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742471.D 

DJR 

9 Sep 2010 1:10 

BLANK 

2 

DRUGS , M 
RTE 


Abundance TfC: 742471 .D\data.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


^^'*NO INTEGRATED PEAKS 


742471.D 


Mon Jul 09 15:13:58 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 065362 








Area Percent / Library Search Report 


Information f roni 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742472.D 

DJR 

9 Sep 2010 1:23 

COCAINE STD 

72 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

1500000^ 

I 

1000000 ^ 
500000i 


TIC: 742472,0\dala.ms 


4/ 

'28 

I 

i 

2,00 2,60 3,00 3.50 4.00 4.50 

6.00 5,60 6.00 6,60 7.00 7.50 8.00 8.50 9,00 9,50 


Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


4,728 


1914697 100.00 100.00 


742472,D Mon Jul 09 15:14:02 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 065363 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F;\Q3-2010\System7\09 08 

10\742472.D 

Operator 

DJR 


Date Acquired 

9 Sep 2010 1;23 


Sample Name 
Submitted by 

COCAINE STD 


Vial Number 

72 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\NIST05a .h 

Minimum Quality; 80 


C;\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 4.73 C:\Database\SIjI.L 



COCAINE 

000050-36-2 99 


COCAINE 

000050-36-2 99 


COCAINE 

000050-36-2 99 


Abundance 


m/z-> 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


Abundance 


m/z-> 



Average of 4.686 lo 4.876 min.: 742472.D\dala.ms (-} 


182 


94 


105 


122 


138 


162 


166 


198 


272 

208 222 242 259 i 282 


303 




#29: COCAINE 


182 


94 


105 


122 


135 


152 166 

4 - 


198 


214 


244 259 


272 


303 

i 


( til 1 i i — r"T — TT — ) 'I j ■ T J r 1 j ! f I ! | t ! ! t Tl [ I I I I I I TH r" | I F i I: j I i TT j—^ 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


742472.0 Mon Jul 09 15:14:03 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 065364 














